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ュ '正し'<安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「おあ説明書」をよくお読みください。 

た ご使巧中にわか6ないことが不具台が生じたときにお役に立ちまず。’ 

特に、 安全上のご;'ま意 は必ず読んで正しくお使い'ください。, . 

お読みになつた後は、お使いになる方がいつでも見6れるところに「保証書」とともに必ず保巧してください。 
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ご使巧の前に 


安を上のごミ主意 


•ご使用の前に、この『安を上のごミ主意』をよ<お読かのうえ、正し<お使い<ださい。 
•この項目は、いずれも安をに関する内容ですので、必ず守って<ださい。 

• 『危険』『警告』『ミ主意』の意日未は次のようになっています。 


A をお 

取扱いを誤った場合、使巧者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定さ^ 
れるもの。 

A 警告 

取扱いを誤った場合、使巧者が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。 

A ミ主意 

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定されるものおよび物的損害のかの発 
生が想定されるもの。 ^ 


絵表示について 


么記号は、危険-警告*を意を告げるものです。 

( S ) 記号は、禁止の行為を告げるものです。記号の中や近<の絵は具体的な禁止内容を表して 
います。（左図の場合は、分解や修理•改造の禁止） 

参記号は、行為を強制したリ指示する内容を告げるものです。記号の中の絵は具体的な指示 
内容を表しています。（左図の場合は、電源プラグをコン t ントか6抜いて<ださい） 



A を険 


恒温がけどが熱中活（脱水活がなど）を起こず恐れがあリまず。 
次のよ3な方がお使いのときは特にミま意してください。 


乳幼児、自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方、お子様、お年寄リ、 
皮膚の弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や深酒•疲 
労の激しい方。比較的イさい温度 （40 〜60で）でも長時間、皮膚の同じ場所に 
触れているとお温やけどの原因となリます。 


低温がけどが熱中活（脱水症がなど）を起こず恐れがあリまず。 


ときどき体を動かすなど、ミち意して使巧して<ださい。 


〇 


就寝用暖房器具として使用しないで < だ 
さし、。 

] 

カバーをはずして使用しないでくださ 
し、。 

巧りお温やけどや熱中症 
な/厂い1 ( 脱水症状など } の原 

因となリます。 

/ h 。 うお温やけどや熱中症 
' 、ン （ 脱水描犬など）の原 

因となリます。 




















安を上のごミ主意（つづき） 


次ぺージへつづく 


A 警告 

改造はしないでください。また、修理巧術者 W 外の人は、が解が修理をしないでください。 



乂災•感電-ケガの原因となリます。修理はお買上げの販売店または当社サー 
ビス窓□にご相談 < ださい。 


電源コードを傷付けたリ、破損したリ、 
加工したリ、無理に曲げたリ、引っ張っ 
たリ、ねじったリ、束ねて通雲したリ、高 
温部に近づけたリ、また、重い物を載だ 
たリ、巧み込んだリしないでください。 



電源コードが破損し、 
乂災*感電の原因と 
なリます。 


電源コードが電源ブラヴが傷んだリ、コ 
ン它ントの差込みがゆるいときは使用し 
ないでください。 



感電•シヨート•発乂 
の原因となリます。 


交流100 VW 外では使用しないでくだ 
さし、。 


電源プラヴはコン tz ントの奥までしつか 
リ差し込んでください。 





感電 • ショート•発 
煙.発乂の原因とな 
リます。 


A ミ主意 


電源プラヴを巧くときは、電源コードを 
持たずに必ず先端の電源ブラヴを持って 
引き巧いてください。 



感電やシヨートして 
発乂する原因となる 
ことがあリます。 


使用時 W 外は、電源ブラヴをコンたント 
か6巧いてください。 



ケガややけど、絶縁 
劣化による感電•漏 
電乂災の原因となる 
ことがあリます。 


アイ□ン台として使用したリ、加熱物 
(ホ、ジトブレートががスコン□など）を 
置かないでください。 


ナフタリンなどの防虫剤は使用しないで 
<ださい。 


0 



熱で本体を傷め発乂 
する原因となること 
があリます。 



コント□-ラー部を 
傷め、過熱し乂災の 
原因となることがあ 
リます。 





























安を上のごミ主意（つづき） 


A ミ主意 


スブレーちなどを本体の上が近くに置か 
ないで < ださい。 


コント□ーラーに水がお茶をこぼさない 
で < ださい。 



爆発や乂災の原因と 
なることがあリます。 



万一こぼしたときは、 
過熱の恐れがあリま 
すので、直ちに使用 
を中止し、販売店の 
点検を受けて<ださ 
い。 


犬が猫などのぺ、ジトの暖房用には使用し 
ないで < ださい。 


塵布団など保温性のよいものを長時間同 
じ場所に載だないでください。 



ぺットが本体や電源 
コードを傷め、乂災 • 
感電の原因となるこ 
とがあリます。 



熱で置いたものや床 
巧が、変色する原因 
となることがあリま 
す。また、本体のが障 
の原因や表面温度が 
ぬる<なる原因とな 
ることがあリます。 


針がピンなどで刺したリ、刃物で傷つけ 
たリしないで < ださい。 



発熱体を傷め、乂災 • 
感電の原因となるこ 
とがあリます。 


巻いたままが、 f 斤リたたんだまま、また 
凹凸が段差のあるところでは使用しない 
で < ださい。 


発熱体を傷め、乂お • 
感電の原因となるこ 
とがあリます。 



知つておいていただまたいこと 


ご使巧に際しで 


•このた一ぺットには「 連続通電防止機能 」がついています。この機能は運転中、 温度調節機能が働かないげ態が 
2時間続くと自動的に暖房運転が停止 し、万一の過熱を防止するものです。（面積切換ランプは点なしています） 
板の間など熱が逃げやすい床面でお使いの場合や室温のおいときにも同様な状態になリ、作動する場合があリま 
す。この場合は電源/温度調節ツマミを一度「切」にしてか6、再度「イさ」〜「高」にしてお使いください。 
熱が逃げやすい床面でお使いになる場合は、た一ぺット本体の下を体に毛足のない一般のた一ぺット、つエルト、 
毛布などを敷いて < ださい。 

•新しい畳の上でお使いになると、た一ぺット本体の下の畳が変色することがあリます。これは青畳が直射日光で 
変色するのと同じ現象です。 

•使用中、コント□ーラーからときどき「たチッ」と音がしますが、これは温度調節機構の動作音で故障ではあリ 
まだん。また、コント□ーラーが暖か<なリますが、故障ではあリまだん。 

•た一ぺット本体裏面は、すベリ止め加工がしてあリます。つ□ーリング床などで本体がすべるのを軽減します。 

•ラジオやコードレス電話に雑音が入ったリ電波時計が受信しに<くなることがあリます。その場合は、 50 cm 
上離したリ向さを変えて < ださい。 

•高周波を利用した機器（超音波治療器や工業用ミシンなど）、無線機などのそばで使用しないで<ださい。故障 
の原因となることがあリます。 


みバーについて 


•使い始めは、少しにおうことがあリますが、ご使用にともない少な<なっていきます。 

•使い始めは、ホ斤リジワが目立つことがあリますが、ご使巧にともない少なくなっていきます。 

•使い始めは、たバーに遊び毛が出ることがあリます。その場合は掃除機で吸い取って<ださい。掃除をするにと 
もない少な< なっていきます。 









































を部のを前と働さ 


電源/温度調節ツマミ 


電源の「入/切」およびた一ぺツ 
卜本体の温度を調節します。 


積切換スイ、ソチ 


暖房面積を「全面」「左面」「ち面」 
及び「電力1/2」運転に切リ換 
え6れます。 



電源プラヴ 


ネ室温が高いときに電源/温度調節ツマミを「お」に近い位置にすると、 
暖ま6ないことがあリますが、が障ではあリまだん。 

通電開始後、しば6< してもぬる<感じる場含は、電源/温度調節ツ 
マミを「高」方向の位置に含わだてください。 














































































































を部のを前と働き（つづき） 


電力1/2運範について ■■ 切リ忘れ P ち止機能（切タイマー）について 


暖房面を交互に通電することによリ、通常のを面暖 
房運転に比べ、1/2の消費電力で全面暖房をします 
ので、他の電気器具との併用時に起こることのある 
ブレーたーダウンを少なくします。 

•設定は面積切換スイッチを押し、「電力1/2」ラン 
プが点灯するところに合わだて< ださい。 

•通電初期は暖房面に温度差があリますが、しば6 
<すると同じになリます。 

• 「電力1/2」運転の場合は通電初期の温度の立ち 
上がリが少し遅くなリます。早く暖めたいときは、 
最初の30巧 < らいは通常のを面暖房運転でお使い 
<ださい。 

•室温がおいときや床面の状態によっては、通常の 
全面暖房運転の最高温度まで達しない場合があリ 
ます。 




•電源を「入」 ( 電源/温度調節ツマミを「お」〜「高」） 

にすると、 自動的に6時間の切タイマーに tZ ツト 
されます。 

• 6 時間後、暖房運範が停止しまず。 

(面積切換ランプが点滅に変わリます。） 

ネ再度ご使用になるとき 

電源/温度調節ツマミを一度「切」にしてか6、再 
度「イさ」〜「高」にしてお使いください。 





連続通電防止機能について 


• 運転中、温度調節機能が働かないが態が2時間続 

くと自動的に暖房運転を停止します。 

(面積切換ランプは点なしていますが、面積切換ス 
イッチは受け付けまだん。） 


自動急速暖房について 


•電源を「入」（電源/温度調節ツマミを「お」〜 
「高」）にすると、自動的に急速暖房運転となリ、す 
ばや<設定した温度まで暖めます。 


電磁波借減タイプについて 


この電気カーペットは、特殊なコードヒーター（発熱線）を使用してカーペット本体の採暖面か6発 
生ずる蹈界をお減していまず。 ( 特に操作ずる必要はあリまだん） 

X •なお、電磁波の人体に与える影響については、 WHO をはじめとする公的機関において疫学的には証明されてい 
まだん。 （2005 年4月現な） 

\ J 


上手な使い方 


♦ホえ込かの厳しいときは、ストー 
ブなど他の暖房器具と併用して< 
ださい。併用する場合は、た一ぺッ 
卜から十分離して < ださい。 




丽 


•ひざかけなどを併巧すると、熱が 
逃げに << 効果的です。 
•ひざかけなどは、電気暖房器 U (外 
の一般のものをお使いください。 
•ひざかけを使わないときは、た一 
ぺットの上に置かないでください。 



f 富\ 

\ 本体 カバー 

f A ミ主意 1 

/ C \ 座布団などの保温性よいものを長時間 
同じ場所に載だないでください。 

•熱で置いた物や床巧が変色する原因となるこ 
とがあリます。また、本体の故障や表面温度 
、 がめる<なる原因となることがあリます。 J 

•わ一ぺットの上に直接お座リ<だ ^ 

さい。座布団やクッションを使う 

と、熱が伝わリにくくなリます。^ \ 

i 个 ………'―广 玉 

•暖房面積切換えで必要な部分だけ > 

暖めることができます。使い方や 

使用人数によって暖房面積を上手 i ^ % 

に切リ換えると、電気代®節約に/’’’ ^ U 

なリ ます。 ^ 胃胃^^^ ^ 胃 ^ 胃胃 ^ J 

、 ^ lit 

fn T 

本体 カバー J 



































































































































使い方 



ーペットを敷くときのお願い 


平6な巧面に広げて敷いてください。 



r A ミ主意 1 


/ C \ 巻いたままが、折リたたんだままで使 
用しないでください。 

•発熱体を傷め、乂災•感電の原因となる 

1 ことがぁリます。 J 

画 下？_ 


•シワができないように、伸ばしてご使用願いま 
す。シワのまま長時間使巧していると、故障の原 
因となることがあリます。 

•水のかかリやすい場所、玄関□など±足で上がる 

L 場所などでは絶巧に使巧しないで<ださい 。 J 


み次のような場所でご使巧になると敷物が巧面に変 
色•変お-割れ-すき間が生じることがあリますの 
で直接敷かないでください。 

•熱に弱い敷物の上。 

•熱に弱い床巧（コルク巧の床、ピータイル、つ□一 
リング、寄せ木や白木の床面、塩化ビニールなどプ 
ラスチックシート貼リの床面）の上。 

ネカーぺット本体の下を体に毛足のない一般のカーぺッ 
卜、フェルト、毛布などを敷いて断熱してください。 

ネワックスをかけたつ□ーリングの上でご使用になる 
と、ワックスの種類によっては本体のスベリ止めが 
床面に残る場合があリます。 

* 塩化ビニール製のクッションつ□アの上でご使胤こ 
なると、熱や湿気の影響で本体のスベリ止めが床面 
に残る場合があリます。 


家具を置くとき 

^♦脚の細いものや、とがつたものは、た一ぺットを傷’ 
めますから、必ず当て板を敷いて<ださい。 



当て板巧〜 10 cm 角-厚さ 1 cm し U 上) 


X 床面 5 cm 角4脚のテーブルを置く場合、約 200 kg 
の重さまで耐え6れます。 


- 

•ピアノ、タンスなどの重い物やキトスター（車) 
の付いた椅子は載だないで < ださい。 


本体の下にた一ぺツトを敷いて使用するとき 

、毛足のない一般のた一ぺット、つェルト、毛巧など^ 
を敷いてお使い < ださい。 

•市販のたーペットのブレ防止用品（ネット、マッ 
卜、スプレー等）をお使いください。たーペット本 
体が移動したリ、盛リ上がったリするのを軽減し 


カバー 

カーぺット本体 


毛足のない 
一般のカーペット 


•毛足のあるた一ぺットの上では使用しないで< 
ださい。本体に「シワ」が発生して、故障の原 
因となることがあリます。 

•床暖房の上では使用しないで<ださい。 

•た一ぺットの上に畳やフ□ーリング巧等を設置 
しないで < ださい。 



たヴラコタツを併用する場含 


⑩ 


カーぺ、ジトの中央に置きまず。 



- N 

•た一ぺットのコント□ーラーに布団を掛けないでください。 

•た一ぺットと V グラコタツを同じコン t ントで使用するときは、 
15アンペア LU 上の容量のあるコン t ントをお使いください。 

\_ J 


© 温度調節をしまず。 




- N 

• V グラコタツの温度調節ツマミは、「中」〜「弱」または「切」に 
して、温度調節はた一ぺットのコント□ーラーで行ってください。 
•た一ぺットの上で V グラコタツを使用すると、た一ぺットは V グ 
ラコタツの熱を感じて自動的に温度を下げる働きをします。 

•豆炭コタツなど、電気を使わないコタツとの併用はおやめ < ださい。 














































使い方（つづき) 


ご使巧の順な 


夕 


カバーを掛けまず。 


カバー 


A を険 


力一ぺツト本体 


^0 


カバーをはずして使 
用しないで < ださい。 


•イさ温やけどや熱中を ( 脱水症状 
、など）の原因となリます 。 J 


面積切換スイ 、ソチで 暖房面積を 選 
びまず。^ 

•面積切換スイツチを押すごとに下図の順に切リ換 
れリみす。（電源お入時） 




W \ 

〇捂 



面積切換 ） 


(3 回押し） 


華。 

。お 

( 面積切換 ） 


(2 回押し） 


来電力 


/2 


〇則吃 


很 



電源ブラヴをコン它ントの奥まで 
しっかリ差し込みまず。 



コン t ント（交流100 V ) 


A 警告 


0 


交流 100 VW 外では 
使わないでください。 


•乂災-感電の原因となリます。 



電源/溫度調節^マミをお巧みの位置 
(「お」〜「高」）に含むだます。 ^ 

•面積切換ランプが点灯します。 

X 室温が高いとき ( こ電源/温度調節ツマミを「イさ」に 
近い位置にすると、暖ま6ないことがあリますが 
故障ではあリまだん。通電開始後、しば6< しても 
める < 感じる場合は電源/温度調節ツマミを「高」 
方向の位置に合わだて < ださい。 




使い終わリました6 


電源/温度調節ツマミを「切」にし、電源プラヴ 
をコン tz ントか6巧いてください。 



V . 


A 江息 

C 使用時 W 外は、電源 
プラヴをコン它ント 
か6巧いてください。 

•ケガややけど、絶縁劣化に 
よる感電-漏電乂災の原因 
となることがあリます。 


/ ^巧施の - X 

•コント□ーラーの上に座布団など保温性のよいものを載だないでください。 

♦専巧たバー LU 外のたバーを使うと、生地の違いによリ、適温が得6れない場合があリます。 

•熱いたたンなどを載だないでください。 

• V グラコタツ LU 外の他の熱器具をた一ぺットの上で使巧しないで<ださい。 

•乂のついたタバコを落とさないで<ださい。 

•ご家庭での室内暖房 LU 外の用途には使わないでください。 


















































































































お手入れ 


曰常のお手入れのしかた 


♦お手入れの前に必ず電源プラヴを巧いて < ださい。 


( D 表面のホコリを目又リまず。 

•掃除機でホコ U や遊び毛を取つて<ださい。 



ネ使い始めは、遊び毛が出ますが、掃除をする 
にともない徐々に少な<なっていきます。 

® ミちれた巧をふきおリまず。 

•台所用中性洗剤（食器用）をぬるま湯に溶か 
し、巧に含まだ、よくしぼってか6ミちれを毛 
並にそってふき取った後、タオルなどで洗剤 
_を十分にふき取ってください。_ 

市煎のカーぺットクリーナーを使う場含 

•カーぺットクリーナーの「ご使用方法」に従ってぐ 
、ださい。 . 


ジユースがコーヒーをこぼしたとき 

•乾かないうちにティッシュぺーパーや、柔6かい 
巧で吸い取リ、その後めるま湯に浸した巧をよく 
しぼってふき取って<ださい。ぬれたままにして 
おきますと、たーペット本体やその下の畳や床に 
シミが巧くことがあリます。 



作な駆 !《 ■ 

•ベンジン•ミ 


:ンジン • シンナー漂白剤などは使用しないでく 
ださい。 

•コント□ーラーは、めらさないようにしてください。 
•お手入れ後は、十分乾燥さだて<ださい。 


カバーのクリーニンヴのしかた 


X カーぺツト本体は水洗いやドライクリーニンヴ、シトンプークリーニンヴはできまだん。 


ク IJ 一ニンヴ店へ化頼ずる場含 

•「シトンプークリーニング」とご指定のうえ I タン 
ブラー乾燥」はしないように依頼してください。 
•一般にシトンプークリーニングとは、たーペット 
を広げた状態で、表面を水と洗剤でブラッシング 
し、その後専用の機械で吸い取る方法を言います。 

心る鹿の - N 

•ドライクリーニングやもか洗いは生地を傷めま 
I す®でおやめ <ださい。 J 


ご家庭で水洗いずる場含 

© 广 ミさ室がベランダなどの平6な場所に広げ水を 
かけます。 


© 中性洗剤をスポンジか巧に含まだ、泡立てる 
ように表面を洗います。 


@洗剤が残らないように、よく水洗いします。 


® 竿に掛けておを整えてか6、曰陰で自然乾燥 
します。 

•もみ洗いは生地を傷めますのでおやめ<ださい。 
•裏面はこす6ないでください。 

•漂白剤や入浴剤の入った水は使用でさまだん。 
•洗剤はよ<洗い落として<ださい。洗剤が残る 
と異臭の原因となることがあリます。 

X この製品のカバーは質量が大きいため、洗灌機洗 

いには適しまだん。 

作•巧！:すな i -\ 

♦本体に掛けて通電しなが6の乾燥はおやめ<ださい。 
•乾燥機や直射曰光での乾燥はおやめ<ださい。カバー 
の変色や裏地の接着剤が劣化し、裏地の剥がれや、糸 
巧けの原因となリます。また、内部で劣化した接着剤 
、が粉状になって外部へ化てくることがあリます。 , 






































お手入れ（つづき） 


ダニ退ミ台のしかた 


♦ダニは熱と乾燥が苦手です。カーペットを暖めて、表面を掃除機で掃除します。 

力—ぺ、ジトを広げて、電源プラヴを 約40が後、電源/湿度調節ツマミを 

コンむントに差し込みまず。 切」にします。_ 


電源/温度調節ツマミを 
「高/ダニ退ミ台」にしまず。 


タタタ 



c 温度調節 J c 面積切換つ 



夕 r 面溫ス為巧_夕刷ま機で掃時'します。 


保管のしかた 


♦シーブンオフなどで収納されるとき。 


( H ミちれている巧をふきおリまず。 @図のように f 斤リたたみまず。 （12 巧リ) 


•食物のたスや汁などが付着したままですと、 
保管中にたビや虫が発生する原因となリます 
のでよ < 取リ除いて < ださい。 


@湿気を除去しまず。 

•電源/温度調節ツマミを「高」、面積切換ス 
イッチを「を面」にして約3時間通電します。 
•湿気を含んだままにしてお< と、異臭やたビの 
発生の原因となることがあリます。 






r A ミ主意 1 


/〇. ナフタリンなどの防虫剤は使用しない 


- N 

じゾ でくださぃ。 


•た一ぺットは湿気の少ない場所に保管して<ださ 

•コント□-ラー部を傷め、過熱し乂災の原 


し、。なお、キ斤リたたんだた一ぺットの上に物を置か 

^ 因となることがあリます。 ‘ 


ないで < ださい。 


困つにとま 


が陪かな？と思った6 


■修理を化頼される前にも5—度お調べ<ださい。 


このよ3なとま 

お調べください 

参照ページ 

暖か<な6ない 

面積切換 
ランプが消巧 

♦電源プラグが確実に差し这まれていまずか？ 


♦ご家庭のヒューブやブレーカーが切れていまだんか？ 

— 

面積切換 
ランプが点な 

♦電源/温度調節ツマミがりを」におい位置になっていまだんか？ 

5-8 

♦コント□ーラーの上に保温性のよいものが載っていまだんか？ 

S 

♦熱が逃げやずい床面で使用していまだんか？ 

4 

♦連続通電防止機能が働いていまず。 

4-6 

面積切換 
ランプが点ミ威 

♦運転開始か6 6時間経過していまだんか？ 

6 


^Is) 



































































が障かな？と思った 6 (つづき） 


■電源コード、電源プラヴは、ときどき点検して<ださい。 


•電源コードの被ふ<が傷んでいる。 

•電源コード、電源プラヴが傷んでいます。 


•使巧や、電源コード、電源プラグの一部が熱い。 1^ 

直ちに電源プラヴをコン它ントか 6 巧い 


•使巧や、電源コードを曲げたリ、伸ばしたリずると、暖か< 

て、お買上げの販売店に点検•修理を依 


なつたリ、める<なつたリずる。 " 

頼してください。 



X お買上げか 6 数シーブン （3 〜5 年） たちましたら、 ご使用上支障がな< ても安全のため、販売店に点検をご相談< 
ださい。 


保証とアフターサービス 


保証書 

♦お買上げの際に、巧定事項が記入されている保証書を販売店よリ必ずお受け取 
リ<ださい。保証書がありまだんと、無料修理保証期間やでわ代金を請求され 
る場合があリまずので、大切に保存して<ださい。 

保証期間 

♦保証期間は、お買上げ曰よリ1年間でず。 

♦無料修理保証期間やに故障が起さた場合は、保証書をご提示の5え、お買上げ 
の販売店に修理をご依頼<ださい。詳し<は、保証書をご覧<ださい。 

保証期間経過後の修理 

♦保証期間経過後の修理については、販売店にご相談<ださい。当社は販売店か 
6のミ主文により補修用性能部品を販売店に供給します。 

補修用性能部品の 
保有期間について 

♦当社はこの電気カーぺットの補修用性能部品を製造打切リ後、6年保有してい 
ます。 

♦補修用性能部品とは、その製品の機能を維持ずるために必要な部品です。 

ご贈答品などで購入店に 
修理依頼ができない場合 

♦おお<の当社製品取扱店か、裏表紙のを国サービスネットワークに記載されて 
いるおお<の当社サービス窓□へご相談<ださい。 


♦お名…保証書に書いてありまず。 ♦お名前、ご住が 

修理を巧頼されるとき ♦症状…できるだけ詳しく ♦電話番号 

• お買上げ年月日…保証書に書いてありまず。 ♦道順…付近の目印わ 


仕様 



お名 

HC -20 PWV 

HC -20 PWC 

HC -20 PWD 

HC -30 PWV 

HC -30 PWC 

HC -30 PWD 

本体 

定格 

交流100 V - 610 W 

交流100 V - 別 0 W 

表面材質 

ポリエステル100% 

電源コード 

1.5 m 

寸法 

176 cm X 176 cm 

235 cm X 195 cm 

質量 

約3.6お 

約 5.2 kg 

カバ- 

表面材質 

アクリル100% 

寸法 

180 cm X 180 cm 

240 cm X 200 cm 

質量 

約 3.9 kg 

約 4.4 kg 

約 3.2 kg 

約 5.9 kg 

約 6.8 kg 

約 5. 2 kg 

温度 

:調節目盛 

強 

(や） 

強 

(や） 

強 

(や） 

強 

(や） 

強 

(や） 

強 

(中） 

表面温度※ 1 

約が C 

約36で 

約が C 

約36で 

約が C 

約36で 

約が C 

約36で 

約が C 

約36で 

約が C 

約36で 

消費電力量が川き間あたリ） 

約3に Wh 

約 204 Wh 

約 335 Wh 

約 236 Wh 

約3の Wh 

約の OWh 

約 402 Wh 

約巧 OWh 

約 449 Wh 

約 276 Wh 

約似 Wh 

約 272 Wh 

電気げ糾川き間あたリ） 

約6.9円 

約4.5円 

約7.4円 

約5.2円 

約7.1円 

約5.1円 

約8.8円 

約5.5円 

約9.9円 

約6.1円 

約9.3円 

約6.0円 


本表面温度および消費電力量は、日本電機工業会の測定方法に基づいて測定した値です。実際に使巧されるときは、室 
温、床面などの部屋の構造や使用状態によリ多少異なリます。 

XI 表面温度……室温20でで、畳の上に電気たーペットを一枚に広げ、 3 kg 荷重を加えた状態での測定値です。 
X 2 消費電力量…室温15でで、畳の上に電気たーペットを一枚に広げ、5時間通電したときの平均値です。 

X 3 電気代 . 新電力料金目安単価 IkWh 当たリ22円（税込）として、消費電力量をもとに算出しています。 

電気代の目安として < ださい。 

ネ上記測定値は専用のたバーを使巧した場合を示しています。 


⑩ 



















































を国 サービス ネツ トワーク 


修理-お取扱い-お手入れなどのご相談は、まずお買上げの販売店へお申しイ寸け<だ 
さい。転居や贈答品などでお困リの場合は、最寄リの当社サービス它ンターへご相談 
<ださい。 


テレフオンサービス 

URL 


ま化 


垃044 (857) 3000、垃072 (332) 3841 
http : //www.fg-cs.co.jp 


(東日本ヴポート它ンターで受け付けまず） 

巧044(861) 7700(け） 

FAX 0に0-070-220(フリ-グイヤル） 


r 化海道全域*青森 I 

秋田•岩手•宮城‘ 
山お*福島地区 


サービス它ン ター 


北海道 
青森 
盛岡 
仙台 
山お 
郡山 


soil (241 )46 の（巧） 
a 017(722)90 に（け） 
a 019(638)5130 (け） 
扭〇の （239) 5106 (巧） 
扭023(645)6330 (代） 
扭024 (922) 5570 (け） 


干 060 0007 すし幌巿中央卽 7 条西13了目 9 番地の1芭本ビル 
干 030 -0813 青森巿松原 1-5-5 サンシトインプラザお原 B -101 
干 020 - 0891 岩手県紫波郡矢巾町流通1：ンタ-南3了目 9 番 5 号 
干 983 0034 仙台市宮城野区扇町 3 T 目5香已号 
干 990 0832 山お市城西町 4-20-31 
干 963-8024 郡山市朝日 2-1-5 丸义ビル105号 


参ま曰本ヴポート它ンター 

巧 


東京地区及び 
新潟*群馬*栃木* 
茨城-埼玉-千葉- 
神奈川•静岡•山梨* 
長野地区 


サービスたン ター 


まま第一 

S 03 (3864 )9331 (け） 

干 1110051 

まま第二 

泣04のほ3 )6709 (け） 

干 180 0014 

まま第= 

扭0426(36)5697( げ） 

干 192-0914 

新 

潟 

扭025(285川36( 代） 

干 950 0962 

局 

崎 

扭027 (328) 0711 (け） 

干 370 0831 

宇都宮 

巧028 (662 )8221 (け） 

干 3210912 

大 

宮 

扭048(668)48に （げ） 

干 331-0811 

千 

葉 

扭043(266)6151( 巧） 

干 260 0843 

柏 

S 04 (7167) 7163 (け） 

干 277 0023 

横 

お 

扭045 (944)3900 (け） 

〒の 4 0007 

)11 

崎 

S 044 (861 )7825( げ） 

干 213-8502 

静 

岡 

扭054(237)8859 (代） 

干 422- 8034 

ミ兵 

が 

な053 (464)0068 (け） 

干 435 0048 

松 

本 

扭0263 (27) 3246 (け） 

干 390 0841 


044 (861) 7700(け） 

FAX 0120 -070 -220(フリ-グイヤル） 


まを都台ま®!前 4 T 目18番6号蔵前柴田ビル 
武蔵お市関前 3 T 目15番10号秋山ビル1階 
八王子巿片詹巧 311-1 リ-べ片詹1階 
新潟巿出来島 2-12-1 ティ-アンドケイ出来島1階 
高崎市新の6香19号 
宇都宮市石井の2578番地 
さいたま巿北区吉野町2 了目202番地1号 
千葉市中央区末広 5 T 目11番9号 
柏市中央1了目9香2号义保ビル1階 
横';兵巿都お区を田南 5 T 目18番53号 
川崎市高津区末長1116 
静岡市驗ミ可区高松2了目17番33号 
ミ兵お市上西巧3 5 -已 
松本巿港 3 T 目10 -11 巧井ビル1階 


ネ住所-電話番号は変更になることがあリますので 
ご了承ください。 

(平成17年4月現な） 


部•ぶ幾 


参西日本サポート它ンター 

巧 


富山 
岐阜 I 
滋賀 
兵庫 I 
地区 


石川•福井* 
愛知.兰重. 
を都*大 P 反* 
案良-和歌山 


072(332)3311 (け） 

FAX 0120 -070 -220(フリ-グ仆ル） 


ヴー ビス它ン ター 

金 ミ 尺巧 076 (291 )2354 (代）〒921-8014金;'尺市糸田1了目71番地 
をち匡巧 052 (775) 旧47 ( け）〒 465-0028 名古屋巿名ま区猪高台1了目1315番地 
E 重巧 059 (232)7407 (け）〒514 0102津市栗真町屋町170 9番地 
ま都巧 075 (931 )0486 (代）干601 -8213 就禍歐世中义剛 5-2 -旧擲産ビルク•ラハイツ1階 
大阪巧072 (332):3603 (代）〒580 0004お原市西野々2了目1番4己号 


因， 

(西日本ヴポート它ンターで受け付けまず） 

072(332)3311 (け） 


岡山*ム島*鳥取 ■ 
島ホ長•山 □ • 徳島 ' 
香川•愛媛•高知 
地区 


巧 

FAX 


0120 -070 -220(フリ-グ仆ル） 


サービスたン ター 


岡 

山 

a 086( 244 )4217 ( it ) 

広 

島 

a 082(503)51 旧(け) 

む 

江 

巧 0852 (21)9014 (け） 

高 

松 

巧 087 (885) 1111 (代） 

が 

山 

巧 089( 934) 0857 (代） 


干 700 -0924 岡山巿大元 2-4-3 トマシタ大元ビル 1 階 
干 733 0034 広島市西区南観音町17香9号 
干 690 0015 松江巿上乃木 9-2-17 シェルブラン102 
干 761 -8084 高お市一宮巧2已8番の1 
干 790 0952 お山市朝生田町7 - 1 - 3 2 


(西日本ヴポート它ンターで受け付けまず） 

巧 072(332)3311 (け） 

FAX 0120 -070 -220(フリ-グ仆ル） 


福岡-佐賀-長崎< 
熊本-大分-宮崎< 
庭巧島*沖縄地区 


サービス它ン ター 


福岡 
化九州 
熊本 
鹿巧島 


a 092(552)1435( it ) 
a 093 (921 )4572 (代） 
a 096(：360 )3981 (代） 
巧099 (254) 6505 (け） 


干 815 0031 福岡市南区清水 2T 目 9 畜 29 号 
干 802 0064 ；!ヒ九帅怖' J 、 含；!眶片野 4 了目 3-18 柿ビル 1 P 皆 
干 862 - 0913 熊本巿尾の上 4 了目 11 - 47 号ミヒ□ビル 
干 890 0073 庭巧島市宇宿 3T 目 17 番 13 号 


株式会社富±通ゼネラル 

干 213-8502 川崎市高津区末長 1116 番地 


の 

愛情点検 

長年ご使用の電気カーペットの点おを！ 

このような症状はありまだんか？ 

• 「イを」目盛にしてもカーペット本体が異常に熱いとき。 

•とさどさ暖か< な6ないとさ。 ^ 

•電源コード、電源プラグ、コン tz ント、コント□-ラーが 

•カーペット本体°が破れたリ、すリ切れたとき。 

•通電やにこげくさいニオイがする。 

•その他の異常や故障がある。 

ご使巧を中止してください。 

故障や事故防止のため、ずぐに 
電源プラグをコン tz ントか6抜 
いて、お買上げの販売店または 
当社サービス窓□に点検-修理 
をご依頼ください。 





































